e 


ś. p. 


Inż. Jozef Palimączyński | 


Naczelnik Służby Mechanicznej D. O. K. P. Szczecin 
zmarł dnia 27 IV. 1946 r., przeżywszy lat 62 


Nabożeństwo żałobne odbyło się dnia 29 b.m. w kościele garnizonowym o godz. 


Eksportacja zwłok z kościoła na dworzec kolejowy odbędzie się w tym samym dniu o godz. 15-tej, pogrzeb 
nastąpi w Żywcu w dniu 2 V. 1946 r. 


zona i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „HUMANITAS“ 


S. STAWOWIAKA Drukarnia Związkowa w Krakowis Mikołajska 12 


KRAKOW, UL. KOPERNIKA 22. — TEL. 556-43 


